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Директйвнш письмом организации от 18 марта Т976 г, 

Р 0І7-ІО7/В/633 стандарт внедряется как рекомендуемый с I апреля 
1977 г. до I апреля 1979 г. С^к действия стандарта кад обязательного 
установлен с I апреля Т979 г. до I апреля 1984 г. 

Настоящий стачцарт рааіространяется на мяогооборотнуго пластмас- 
совую тару* для изделий радиоэлектронной аппараіуры**. 

Тара транспортируется в укладочной или транспортной таре всеми 
видами транспорта на любые расстояния. 


• I, ЮІАССИФШЦИЯ 


1. 1. Тара в зависимости от назначения подразделяется на г|утшы. 
указанные в табл. I. 


Таблица I 


Группа 

Назна'ченив 

А 

Для защиты от механических воздействий 

В 

Для предотвращения проникновения влаги, пши я 
для защита от механических воздействий 

С 

Для предотвращения проникновения влаги, аэрозо- 
лей, пыли, водяных паров и газов - 


* 3 дальнейшем - "тару*. 

3 дальнейшем - "изделий". 
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2. ТИШ И ОСНЭЕНЫЕ РА2МЕРИ 
2.1. Тйпы и испошения тарі пршедены в табл. 2. 

Таблица2 
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Продолжение табл. 2 









0СГ4 ГО,4І7.20І 

Стр* 4 

Редакция 1-76 


Продолжение табл. 2 
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Продолжение табл, 2 
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Продолжение табл. 2 




Продолхение табд. 2 
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2^2. Всяшзв, прЕведѳннш в табл. 2, являются рѳксмѳщуѳшши и не 
опрѳдаляют хонструяцию тара. 

2.3. При упаковывании в тару типа I группы изделий или взэмплекта 
изделий необходгаю предусаіштрнвать наличие ячеек или вкладшѳй, предо- 
лраняющх изделия от ооприкосновения и перексещения. 

2.4. Теоретичвсхие шрупвш размеры прзямоутольнсй тары типов 
I» ПуШ іГТГ должны ссрѳдѳляться по табл. 3. 

2.5. ІЬорет я чвскив шружвые размеры тары круглого сечения должны 
опрюдедяться по табл. 4. 

2.6. Пример определения раамерсв тары приведен в справочном при* 
ложввни I. 

2.7. Лібаритшв раамерн тары тша 7 шредѳляются размерами упв- 
ковввавного изделия я устанавливаются по согласована с потребителем. 

2«8. Отклсявния от размеров тары допускаются только со зтксм 
мицуо к уотвнввлнваютсн в стаіщартах на конкрѳтввв типы тарі. 

2.9. Сввмв укладки тары в ящики по площади два приведены в реко* 
мѳщуошх приложениях 2 и 3« 
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ми 


Таблица 4 


Теоретические на^утаые размеры для расчета 


диаметра 


228, 190, 152, ІІ4, 7^, 684, 532, 475, 342, 317, 

103, 95, 84, 76, 63 , 304, 285, 266, 253, 237, 228, 190, І7І, 

57, ^ 47, . 162, 152, 142. 126, ІІ4, 104, 95, 84, 

31, 27, 25, 23, ^ 76, 71, 63, 54, 47, 42, 31, 

27, 25, ^ ^ ^ 

Приме чание. Подчѳркцутыв размеры являются предпочтитель- 


3. ТЕЗСНИЧВСКЙЕ ТРЕБОВАНИЯ 

З.І. Общие положения 

3.1.1. Тара должна изготавливаться в соответствии с требования- 
ми настоящего стандарта и стандартов на конкретные типы та^н по 
технической документации, утвержденной в установленном порядке. 

3.1.2. Тара должна удовлетворять требованиям 0СТ4 Г0.005.05І, 
раздел I. 

3.1.3. Тара тша У должна удовлетворять требованиям 0СТ4 
ГО.ОТО.СЮв, раздел 2. 

3,2. Требования к конструкции 

3.2.1. Конструирование тары должно осуществляться с учетом тре- 
бований 0СТ4 ГО. 010. 035. I і/ 

3.2.2. Тара должка быть рассчитана на ее многократное использо- 
вание, 

3.2.3. Конструкция тары должна обеспечивать удобное упаковывание 
и извлечение изделий, 

3.2.4. Крьппка тары должна плотно прилегать к 'корцусу го всецу 
периметру. Доіустимая величина зазора устанавливается в стандартах 
на конкретные типы тары. 
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3.2.5. Ма?е|иалы для язготоаоешя тары необходимо вЕібиратъ с 
учетом условий транспорггирования и хранения упакованннх изделий. 

3.2.6. Материалы, прююняѳшѳ для изготовления тары, додхш 
удовлетворять требования двйствушрх на них нормативно-техничвсиих 
довумѳЕітов. 

3.2.7. Тара должна Евдервоать нагрузки, вознинапцие от механи- 
ческих воздействий при транспортировании и хранении. 

3.2.8. 'І^ра группы долхш обеспечивать заіциту упакованных 
в нее изделий от воздействия влаги и пыли. 

4. ПРАШЛА ПШЕМКИ 

4.1. Тара должна подвергаться прѳдпрнятиѳм-поставіщіком прилюч- 
ноцу контролю^ Правила приемки уст^швны_0СТ4 Г0.005.05І, рдядотт 2. 

4.2. Состав и последовательность приемо-сдаточных, периоднчве* 
ких и типовых испытаний устанавливаются в соответствии с табл. 5. 


Таблица 5 


Оодѳркание 

Категории испытаяЛ 

Віомера пунктов 

требований 

Привмо- 

сдаточ- 

ннй 

Пѳрис- 

дичѳс- 

киѳ 

‘Пшовые 

технических 

требований 

методов 

кош^ххяя 

СЬотвѳтствие чертежам 
Многократность приме» 


4- 


З.І.І, 3.2.41 

. 

5.2. 

нения 

- 

- 

+ 

3.2.2, 3.2.3 

5.5 

Внешний вид 




3.1.2 

5.3 

Лэрмѳтичность 

• 

+ 

♦ 

3.1.3 

5.4 

Транспортабельность 

- 



3.2.7 

5.6 

Каплеэащищенно <утъ 

- 

- 

♦ 

3.2.8. 

5.7 

Шшввпроницвемость 

- 

- 

♦ 

3.2.8 

5.7 

Примечание. ВтаіС 
значения: 

^ - испытания провсдятса 

- испытания НВ прювсд» 

5лице приняты следующие услош 
Ц 

ІТСЯ. 

о 

.1 
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5. МЕТОДЫ гонгрсаш 

,5.1. Контрхзль тары на соответствие требованиям настоящего стан- 
дарта* проводится в нормальных клюіатических условиях: при температуре^ 
окружающего воздуха 2^І0°С, относительной влажности воздуха от 45 до 
809І и атмосферном давлении от 630 до ѲСХ) мм рт.ст. 

5.2. Контроль тары на соответствие требованиям \пп. З.І.І и 3,2,4 
приводится сверксій с чериежом визуально и при поммци иэідарнтельного 
инсзтрзумѳнта, обесиечивающіего трѳбувцу® точность. 

5.3. Контрхш» тары на соответствие требованиям п. 3,1.2 прово- 
дится по 0СТ4 Г0.005.05І, раздел 3. 

5.4. Контроль и испытание тары на соответствие требованиям 

п. З.І.З проводится по 0СГ4 Г0.070.0Ю8, раздел 3. 

5.5. Кошроль тары на соответствие трэебованиям пп. 3.2.2 и 
3.2,3 проводится цутѳм опытных укладок. Число укладок указывается в 

ставдартах на конкретные типы т^ы. 

5.6. Испытание тары, на соответствие требованиям п. 3.2.7 прово- 
дится по 0СГ4 ГО .070 .008, раздел 3. 

Объектам испытания является таре с упакованными в нее изделиями 

ко кх гаштеторѳми. 

5.7. Испытанію терн на соответствие требованиям п. 3.2.8 прово- ч 
дится во ГОСТ ІѲ962-7І, в части воздейетия влага по метсоду 2І9-І, в 
части вовдвйстмм шши по методу 21Э-І. 



6. УШКОЕ^ ІІШШРОША, ’ГИШаГОРтаРОВШЕ и ХРАНИМЕ 

6.1. Упаковду, маржировку, транспортирование и хранение тары 
провооріть по 0СГ4 Г0.005.05І, раздел 4 , с учетом даполнвний, излоиен- 

нык в настоящпі стаздарте. ' - ' . 

6.2. Бэобходамость марюфовки ю таре условного наименования 
или обозначения упакованного изделия сдреде дян тся стандартами на 
ко нкре т ны е типы тарн. 

6.3. йвдѳкс (товарный знак) предприятия-поставщика изделий і 
инвентарный шяіер указываются только на инвентарной таре, псщлела 
щей возврату прешгриятню-сосгтавпуиу изделий. 

6.4. 'Вара трагамртируется любш видом транспорта в деревянных 
ящосах ГОСГГ І85та-«і^ли в контейнерах. Вйд контейнера указывается 
в сугавдартах .на контѳйнериыв типы тары. 
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6.5* При транспортировании тары в железнодорожных вагонах, кры- 
тах автомашшах и герметизированных псжіещениях сйілолетов допускается 
применять фанерные яіі^^іки ГОСТ 18573- ^ и картонные ящики 
■ Ш6& - 6 5 . » ^ 

6.6. Для транспортирования в яіциках тара укладывается рядами. 
Свободные про^^еж^ж в яс^ике должны заполняться гофрир»ваннми карто- 
ном ГОСТ 737^-^ иж сортированной бумажной и картонной макулатурой 
ГОСТ 10700-беГйли други)® равноценными материалами. 

6.7. Для транспортирования в контейнерах тара пакетируется. Раз- 
меры пакетов, упаковочный материал и обвязочные средства должны ука- 
зываться в стандартах на конкретные типы тары. 

6.8. Условия хранения тары должны устанавливаться в стаццартах 
на конкретные типы тары в соответствии с дѳйстзугацими нормативно-тех- 
ническими документами, 

7. ГАРАНТИИ ГОСТАЩЙКА 

7.1. Тара должна быть принята техническим контролем предприятия- 
поставщика. 

7.2, Предприятие -поставщик должно гарантировать соответствие 
тары требованиям настоящэго стандарта при соблвдении потребителем 
условий эксплуатации и хранения, установленных стандартом. 

Моментом начала гарантийного срока следует считать дату отгруз- 
ки тары потребителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное 

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ТАРЫ 

I. Теоретические наружные размеры тары выбираются по табл. 3 и 4 
настоящего стандарта, исходя из трѳбоваюы к сохранности, количеству 
(массе) изделий в таре, предіусмотрѳнных в стандартах и технической до- 
кументации на конкретные изделия. 

‘ 2. Размеі» тары должны быть увязаны; с ^утренними размерами 
транспортной тары с учетом требований количества (массы) изделий в 
транспортной таре, схем укладок прямоугольной та^аі в транспортную тару. 

3. Выбранные по табл. 3 и 4 теоретические размеры включают внут- 
ренний размер тары, толщину стенок с учетом конструктивных деталей, 
дефо{мацию тары после ее наполнения, размеряя комплектующих деталей, 
зазоры для укладки тары в транспортную тару. 

йіутренние размеры тары определяются по формуле 

где и - вцутренниЯ размер тары по длине, ширине (диаметру) и высоте; 

- суммарная величина деформации по длине, ширине (диаметру) и 
высоте наполненной та^ш; 

(і - суммарная толщина стенок тары с учетом конструктивных деталей, 
увелтивающих ее габаритные размеры (бортики, ручки и т.п.); 

С - величина зазора, необходимого для ручной или механизированной 
укладки штабеля тары в ящик; 

^ - суммарная толщина коіяіяектуііщих деталей (перегородки, прокладки 
и т.п.); 

П - количество тары в ряду для одного внутреннего размера ящика. 
Величины и С- определяются экспериментально цутем опытных 
укладок. 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА 

Требуется рассчитать внутренние размеряя складной картонной короб- 
ки для кофе, емкостью около 300 см®. 

Теоретические размеры коробки 71x42x142 мм установлены по табл.З 

настоящего стандарта, тогда внутренний размер коробки по длине ра- 
вен, в миллияѳтрах: 

-и, гщі 
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іде ^ * 71 мм; 

4 ^ - определено экспериментально и равно в данном случае 1,7 мм; 

0,8 ш (две толцикы стенки коробки); 

С * ГО,0 мм (определена экспериментально); 

/7 т 4 (применен ящик с внутренними размереми 380x285x285 мм, схема 
укладки - О (см.прилсшение 3); 

^ - 0 . 

&утрен»!е размеры коробки по ширине и высоте определяются ана- 
лопгаю. 
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ПШОІШЕ 2 
Рекомендуемое 


СХЭШ УКЛДЦКЙ ТАРЫ Крутого СЕЧЕНИЯ в ящики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомечцуемое 

(ХВШ УКЛЩЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТАга в ящики 
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